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celles de ces donnees qu'il est le plus necessaire de mesurer avee
beaucoup de precision.

XVI.

Rkgle pratique qui fait connaltre facilement la premiere partie de 1'erreur du resultat
et le coefficient diff^rentiel propre a cette partie.

L'emploi de Panalyse differentielle semble. ici nous eloigner dubut
principal, qui est de rendre les applications fttciles et usuelles; mais
on peut heureusement suppleer a cet usage du Calcul differentiel. En
effet, la fonction f(a, b,c, ...) est connue par l\ypothfese; on salt
comment il faut operer sur les donnees a, b, c, ... pour determiners,
dont la valeur est F(a, b, c, ...).. Cela pose, on donnera d'abord a a,
/>, c, ,.. les yaleurs qui resultent immediatement des mesures, et Ton
caleulera'en nombre F(a, b, c, ...) : on aura ainsi un premier resultat
que nous designerons par F; ensuite on fera yarier Tune des donnees,
cornme la premiere a, en augmentant la valeur que Ton vient d'attri-
buer a a d'une tres petite quantite. Par exemple, si a est une lon-
gueur, on ajoutera a cette longueur un centimetre, et Fon recom-
meneera I'operation precedente sans rien clianger d'abord aux autres
quantites b, c, d, ...; on conservera clone exactement a ces autres
quanlites les valeurs &, c, d, ... que les mesures ont donnees; la
valeur de a sera seule changee. Or cette nouveile operation donnera
un second resultat qui differera un peu du premier F. Nous le-desi-
gnons par F H-D^F. On ecrit ici D,,F pour indiquer que la difference
du premier resultat au second est due a la seule variation de la quan-
tite donnee a.

Cette petite difference D^F n'est autre chose que la partie de dx
qui provient de la petite difference D^ que Fon vient d^joutcr.a la
valeur a, et cette difference est, comme on Fa suppose, par exemple
d'un centimetre. Ainsi la difference DJFque Ton vient de trouverentre
le premier resultat et le second est le premier termeFf(a, b,e, ...)D^
de la valeur de dx donnee par Fequation (a).-Ce premier terme est le
pro.duit de I'accroissement de a, que Ton a suppose ici un centimetre,tique n'avait point
